राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत 
विद्युत वाहिनी टाकणेबाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक. २९.०६.२०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २५.०६.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक: 

वाचा येथील दिनांक २५.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ येथे जागतिक बँक सहाय्यित 
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहाहरात भूमिगत विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी अलिबाग sexta आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा. लि. 
यांनी सादर केलेल्या रु. ६,६६,९४२/- (रुपये सहा लाख सहासष्ठ हजार Awl बेचाळीस फक्त) च्या खर्चास आणि सदर 
निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे ऐवजी 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत विद्यूत 
वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी अलिबाग शहरात आणलेल्या 
साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या रु. ६,६६,९४२/-(रुपये सहा लाख सहासष्ठ हजार 
नऊडो बेचाळीस फक्त) च्या खर्चास आणि सदर निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे, असे वाचण्यात यावे. 
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करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०६२९१७४९१४३७१९ असा आहे. सदर शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pradeep 


Shantaram Patil = 


(प्रदीप पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., Hrs, वांद्रे, मुंबई. 
वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आव्यप्र-१, संग्रहार्थ. 
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